TEOFILA z ZAJĄCZKOWSKICH 
BIAŁONIOWA 


żona majstra krawieckiego, 


przeżywszy lat 55, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzona św. Sa- 
kramentami, zmarła we wtorek dnia 31 grudnia 1901 r. 


Stroskany mąż wraz z trojgiem dzieci 1 familia zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we czwartek dnia 2 stycznia 1902 r. o godz. 8 po południu 
z Oollegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej. 


Msza święta żałobna 


odbędzie się w piątek dnia 5 stycznia b.r. o godzinie Y rano, w kościele OO. Dominikanów. 


- Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


